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Ανάθεση αρμοδιότητας στον Υπουργό Τύπου. 1 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. Υ 397 (1) 

Ανάθεση αρμοδιότητας στον Υπουργό Τύπου. 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 και 11 του Ν.Δ. 
744/1970 «Περί υπαγωγής της Γενικής Διευθύνσεως Τύ¬ 
που και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως υπότον Πρωθυπουργόν, μετονομασίας και 
οργανώσεως αυτής» (ΦΕΚ Α' 264). 

2. Το Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα¬ 
να» (ΦΕΚ Α' 137). 

3. Το Π.Δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμμα- 
τείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμο¬ 
διοτήτων του» (ΦΕΚΑ' 116). 

4. Τοάρθρο29Α'του Ν. 1558/1985 όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 27του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚΑ' 154) και τροποποι¬ 
ήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚΑ' 38) και το 
γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται δα¬ 
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Μεταβιβάζουμε στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζι¬ 
κής Ενημέρωσης την ενάσκηση της αρμοδιότητας του 
άρθρου ΙΟπαρ. 1 εδ. β'του Ν.Δ. 744/1970 (ΦΕΚΑ'264). 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2000 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΗΜΙΤΗΣ 


Αριθ. 53571/3839 (2) 

Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραι¬ 
ών εγκατεστημένων στην ξηρά. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το εδάφιο ζ της παραγράφου 5 του άρθρου 24α του 
Ν. 2075/92 (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 
2145/93 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 34 του Ν. 
2166/93 και 5 παράγραφο 1 του Ν. 2181/94 και διατηρεί¬ 
ται σε ισχύ με τα άρθρα πέμπτο και έκτο του Ν. 2246/94), 
όπου προβλέπεται η λήψη μέτρων προφύλαξης του κοι¬ 
νού, καθώς και την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, όπου 
προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης των διατάξεων 
της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

2. Την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 2496/97, το 
οποίο τροποποιεί τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 
του Ν. 1733/87, όπου προβλέπεται ότι στους τομείς εν¬ 
διαφέροντος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ¬ 
γειας που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανήκει και 
η προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος και 
από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 

3. Τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης, «Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Ηζ - 300 ΟΗζ)» Ε199 
(1999/519/ΕΌ). 

4. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις: 

Α. Της 15851/7601/24-4-00 απόφασης του Πρωθυ¬ 
πουργού και Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
«ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινω¬ 
νιών». (ΦΕΚ 592/Β/4-5-2000) 

Β. Της 2850/18-4-00 απόφασηςτου Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «ανάθεση αρμοδιο¬ 
τήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Χριστίνα 
Σπυράκη και Δημήτριο Θάνο».(ΦΕΚ565/Β/20-4-2000) 

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί- 
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Άρθρο 1 
Ορισμοί 

Στα πλαίσια της παρούσας απόφασης ο όρος ηλεκτρο- 
μαγνητικά πεδία (ΗΜΠ) περιλαμβάνει τα στατικά πεδία, 
τα πεδία ιδιαίτερα χαμηλής συχνότητας (ΕΙ_Ρ) και τα πε¬ 
δία ραδιοσυχνοτήτων (ΒΡ), συμπεριλαμβανομένων των 
μικροκυμάτων, και καλύπτει τη ζώνη συχνοτήτων από 0 
Ηζ έως 300 ΟΗζ. 

Α. Φυσικά μεγέθη 

Στα πλαίσια της έκθεσης σε ΗΜΠ χρησιμοποιούνται συ¬ 
χνά οκτώ φυσικά μεγέθη: 

1. Ρεύμα επαφής (I,-,): μεταξύ ενός ατόμου και ενός αντι¬ 
κειμένου εκφράζεται σε αμπέρ (Α). Ένα αγώγιμο σώμα 
που βρίσκεται σε ένα ηλεκτρικό πεδίο μπορεί να φορτι¬ 
στεί από το πεδίο αυτό. 

2. Πυκνότητα ρεύματος (ύ): ορίζεται ως το ρεύμα που 
διέρχεται από μοναδιαία διατομή τρισδιάστατου αγωγού, 
όπως το ανθρώπινο σώμα κάθετα από τη διεύθυνσή του 
και εκφράζεται σε αμπέρ ανά τετραγωνικό μέτρο (Α/πι2). 

3. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου: είναι το διανυσματικό μέ¬ 
γεθος (Ε) που αντιστοιχεί στη δύναμη που ασκείται σε ένα 
φορτισμένο σωματίδιο, ανεξάρτητα από την κίνησή του 
στο χώρο. Εκφράζεται σε βολτ ανά μέτρο (ν/ιτι). 

4. Ένταση μαγνητικού πεδίου: είναι ένα διανυσματικό 
μέγεθος (Η), το οποίο, σε συνδυασμό με την μαγνητική 
επαγωγή, ορίζει ένα μαγνητικό πεδίο σε κάθε σημείο του 
χώρου. Εκφράζεται σε αμπέρ ανά μέτρο (Α/ιτι). 

5. Μαγνητική επαγωγή: είναι ένα διανυσματικό μέγεθος 
(Β), από το οποίο εξαρτάται η δύναμη που ασκείται σε κι¬ 
νούμενα φορτία και εκφράζεται σε τέσλα (Τ). Στον κενό 
χώρο και στα βιολογικά υλικά, μπορεί να γίνει μετατροπή 
της μαγνητικής επαγωγής σε ένταση του μαγνητικού πε¬ 
δίου και αντίστροφα, βάσει του τύπου 1 Α γπ 1 = 4π 10' 7 Τ. 

6. Πυκνότητα ισχύος (3): είναι το μέγεθος που χρησιμο¬ 
ποιείται για πολύ υψηλές συχνότητες, όταν το βάθος της 
διείσδυσης στο σώμα είναι μικρό. Πρόκειται για την ισχύ 
ακτινοβολίας που προσπίπτει κάθετα σε μια επιφάνεια, δι¬ 
αιρούμενη με το εμβαδόν της επιφάνειας, εκφράζεται δε 
σε βατ ανά τετραγωνικό μέτρο (\Λ//πι 2 ). 

7. Ειδική απορρόφηση ενέργειας (3Α): ορίζεται ως η 
ενέργεια που απορροφάται ανά μονάδα βάρους βιολογι¬ 
κού ιστού και εκφράζεται σερυΐθ ανά χιλιόγραμμο (ϋ/Ι<9). 

Στην παρούσα απόφαση χρησιμοποιείται για τον περιο¬ 
ρισμό μη θερμικών επιπτώσεων από την ακτινοβολία παλ¬ 
μικών μικροκυμάτων. 

8. Ρυθμός ειδικής απορρόφησης ενέργειας (5ΑΒ): Υπο¬ 
λογίζεται ως μέσος όρος για όλο το σώμα ή για μέρη αυτού, 
ορίζεται ως η ταχύτητα με την οποία η ενέργεια που απορ- 
ροφάται ανά μονάδα βάρους από ιστούς του σώματος, εκ¬ 
φράζεται δε σε βάτ ανά χιλιόγραμμο (\Λ//1<9). Ο 3ΑΒ για όλο 
το σώμα είναι ένα ευρέως αποδεκτό μέτρο των δυσμενών 
επιδράσεων από την έκθεση σε ΒΕ πεδία. Εκτός από τον μέ¬ 
σο 3ΑΒ για όλο το σώμα, για την αξιολόγηση και τον περιο¬ 
ρισμό της υπερβολικής απόθεσης ενέργειας σε μικρά μέρη 
του σώματος που οφείλεται σε ειδικές συνθήκες έκθεσης, 
απαιτούνται και τοπικές τιμές του 3ΑΒ. Παραδείγματα πα¬ 
ρόμοιων συνθηκών είναι: ένα γειωμένο άτομο που εκτίθεται 
σε ραδιοσυχνότητες του χαμηλού φάσματος ΜΗζ και άτο¬ 
μα που εκτίθενται σε πεδία πλησίον κεραιών. 

Από τα μεγέθη αυτά, η μαγνητική επαγωγή, το ρεύμα 
επαφής, οι εντάσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων 
και η πυκνότητα ισχύος μπορούν να μετρηθούν άμεσα. 


Β. Βασικοί περιορισμοί και επίπεδα αναφοράς 

Για την εφαρμογή περιορισμών που βασίζονται στην 
εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων στην υγεία από ηλεκτρο- 
μαγνητικά πεδία, πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση μετα¬ 
ξύ βασικών περιορισμών και επιπέδων αναφοράς. 

Σημείωση 

Οι βασικοί αυτοί περιορισμοί και τα επίπεδα αυτά ανα¬ 
φοράς για τον περιορισμό της έκθεσης καταρτίστηκαν 
ύστερα από διεξοδική ανασκόπηση όλης της δημοσιευ¬ 
μένης επιστημονικής βιβλιογραφίας. Τα κριτήρια που 
εφαρμόστηκαν κατά την ανασκόπηση έχουν σκοπό να 
αξιολογηθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Ως βάσεις 
για τους προτεινόμενους περιορισμούς έκθεσης χρησι¬ 
μοποιήθηκαν μόνον οι αποδεδειγμένες επιδράσεις. Δεν 
θεωρήθηκε ότι έχει αποδειχθεί η πρόκληση καρκίνου από 
μακροχρόνια έκθεση σε ΕΕΡ. Ωστόσο, επειδή μεταξύ των 
οριακών τιμών για τις οξείες επιπτώσεις και των βασικών 
περιορισμών υπάρχουν συντελεστές ασφαλείας μεγέ¬ 
θους περίπου 50, με την παρούσα απόφαση καλύπτονται 
σιωπηρά οι ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
ολοκλήρου του φάσματος συχνοτήτων. 

• Βασικοί περιορισμοί: Οι περιορισμοί έκθεσης σε χρο¬ 
νικά μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά, μαγνητικά καιηλεκτρομα- 
γνητικά πεδία που βασίζονται άμεσα σε αποδεδειγμένες 
επιπτώσεις στην υγεία και σε βιολογικές μελέτες ορίζονται 
ως «βασικοί περιορισμοί». Ανάλογα με τη συχνότητα του 
πεδίου, τα φυσικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται για να 
προσδιορίσουν αυτούς τους περιορισμούς είναι η μαγνη- 
τική επαγωγή (Β), η πυκνότητα ρεύματος (ϋ), ο ρυθμός ει¬ 
δικής απορρόφησης ενέργειας (3ΑΒ) και η πυκνότητα 
ισχύος (3). Η μαγνητική επαγωγή και η πυκνότητα ισχύος 
μπορούν να μετρηθούν εύκολα σε ένα εκτιθέμενο άτομο. 

• Επίπεδα αναφοράς: Τα επίπεδα αυτά χρησιμοποιού¬ 
νται για την πρακτική εκτίμηση της έκθεσης, προκειμένου 
να διαπιστωθεί το ενδεχόμενο υπέρβασης των βασικών 
περιορισμών. Ορισμένα επίπεδα αναφοράς προέρχονται 
από σχετικούς βασικούς περιορισμούς, με τη χρήση με¬ 
τρήσεων ή/και διαδικασιών υπολογισμού, ενώ άλλα περι¬ 
λαμβάνουν την αντίληψη και τις δυσμενείς έμμεσες επι¬ 
πτώσεις της έκθεσης σε ΗΜΠ. Τα παράγωγα φυσικά με¬ 
γέθη είναι η ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε), η ένταση 
μαγνητικού πεδίου (Η), η μαγνητική επαγωγή (Β), η πυ¬ 
κνότητα ισχύος (3) και το ρεύμα των άκρων (ΙΕ). Τα μεγέ¬ 
θη που ορίζουν την αντίληψη και άλλες έμμεσες επιδρά¬ 
σεις είναι το ρεύμα επαφής (Ιο) και, για παλμικά πεδία, η 
ειδική απορρόφηση ενέργειας (3Α). Σε κάθε κατάσταση 
έκθεσης, οι μετρούμενες ή υπολογιζόμενες τιμές πολλών 
από αυτά τα μεγέθη μπορούν να συγκριθούν με το αντί¬ 
στοιχο επίπεδο αναφοράς. Η συμμόρφωση με το επίπεδο 
αναφοράς εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον αντίστοιχο 
βασικό περιορισμό. Εάν η μετρούμενη τιμή υπερβαίνει το 
επίπεδο αναφοράς, δεν έπεται κατ’ ανάγκη ότι στο σημείο 
που μετρήθηκε η τιμή θα σημειώνεται και υπέρβαση του 
βασικού περιορισμού. Πάντως, σε μια τέτοια περίπτωση, 
γίνεται άμεσος έλεγχος του βασικού περιορισμού. 

• Αν και στην παρούσα απόφαση δεν προβλέπονται πο¬ 
σοτικοί περιορισμοί για στατικά πεδία, συνίσταται η απο¬ 
φυγή ενοχλητικών επιφανειακών ηλεκτρικών φορτίων και 
εκνευριστικών ή ενοχλητικών εκκενώσεων σπινθήρων. 

• Ορισμένα μεγέθη, όπως η μαγνητική επαγωγή (Β) και 
η πυκνότητα ισχύος (3) χρησιμοποιούνται τόσο για τους 
βασικούς περιορισμούς όσο και για τα επίπεδα αναφο¬ 
ράς, σε ορισμένες συχνότητες (βλ. άρθρα 2 και 3). 
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Γ. Γενικοί Όροι 

Ί £)ς γενικός πληθυοικχ (ή γενικώς «κοινό»), νοούνται όλοι οι άνθρωποι πλην των 
ασχολούμενων επαγγελματικά οτις εγκαταστάσεις του αντίστοιχου σταθμού. 

2. Ως σταθυός ορίζεται ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες η συνδυασμός πομπών και 
δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη 
διεξαγωγή ( διενέργεια ) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία 
ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία 
συμμετέχει.και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός. 

3. Ειδικότερα, ένας σταθυός βάση ς ε γκατεστημένος στην ξηρά μπορεί να περιλαμβάνει. 

(α) Μία ή περισσότερες κεραίες σε σταθερή θέση οι οποίες προορίζονται για 

επικοινωνία με άλλους σταθμούς . 

(β) Τους πομπούς και δέκτες που συνδέονται με τις τταραπάνω κεραίες. 

(γ) Τους σταθμούς της σταθερής υπηρεσίας στην ίδια θέση, οι οποίοι είναι 
αναγκαίοι για τη διασύνδεση του κυρίως σταθμού βάσης προς το υπόλοιπο 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και αποτελούνται από μικροκυματικές κεραίες και από τους 
αντίστοιχους πομπούς και δέκτες. 

(δ) Τους ιστούς, πυλώνες ή άλλα σταθερά στηρίγματα των κεραιών. 

(ε) Τον λοιπό εξοπλισμό και τους χώρους στέγασης των μηχανημάτων. 


[Αρθρο 2 

Βασικό· Περιορισμοί 

1 Ανάλογα με τη συχνότητα, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα φυσικά μεγέθη 
(δοσιμετρικά/εκθεσιμετρικά μεγέθη), για τον προσδιορισμό των βασικών περιορισμών οσον 
αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

(α) Για συχνότητες από 0 έως 1 Ηζ, προβλέπονται βασικοί περιορισμοί για την μαγνητική 
επαγωγή στατικών μαγνητικών πεδίων (0 Ηζ) και για την πυκνότητα ρεύματος χρονικως 
μεταβαλλόμενων πεδίων έως 1 Ηζ, για την πρόληψη επιπτώσεων στο καρδιαγγειακο και 
στο κεντρικό νευρικό σύστημα. 

(β) Για συχνότητες από 1 Ηζ έως 10 ΜΗζ, προβλέπονται βασικοί περιορισμοί για την 
πυκνότητα ρεύματος, για την πρόληψη επιπτώσεων σε λειτουργίες του νευρικού 
συστήματος. 

(γ) Για συχνότητες από 100 ΚΗζ έως 10 ΘΗζ, προβλέπονται βασικοί περιορισμοί για τον 
5ΑΚ, για την πρόληψη θερμοπληξίας ολόκληρου του σώματος και την υπερβολικής τοπικής 
θέρμανσης των ιστών. 

(δ) Για συχνότητες από 10 ΘΗζ έως 300 ΘΗζ, προβλέπονται βασικοί περιορισμοί για την 
πυκνότητα ισχύος, για την πρόληψη της θέρμανσης των ιστών στην επιφάνεια του σωμαιος 
ή κοντά της. 

Σημειώνεται ότι στην κοινή περιοχή των περιπτώσεων (β) και (γ) για συχνότητες αϊτό 100 
ΚΗζ έως 10 ΜΗζ, προβλέπονται περιορισμοί και για την πυκνότητα ρεύματος και για τον 

5ΑΚ 

2. Οι προαναφερόμενοι βασικοί περιορισμοί περιέχονται στον ακόλουθο Πίνακα 1. Εχουν 
ληφθεί έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αβεβαιότητες που υπάρχουν όσον αφόρα την 
ατομική ευαισθησία, τις περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και τις διαφορές όσον αφόρα την 
ηλικία και την κατάσταση της υγείας του κοινού. 
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Πίνακας 1 

Βασικοί περιορισμοί για ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

(0 Ηζ - 300 ΟΗζ) 


Ζώνη συχνοτήτων 

Μαγνητική 

επαγωγή 

(ιττΤ) 

Πυκνότητα 

ρεύματος 

(ιττΑ/ιιτ 2 ) 

(ΤΙΠδ) 

Μέσος 
ρυθμός 
ειδικής 
απορρόφη 
σης για όλο 
το σώμα 
ί\/ν/Κ(ϊ) 

Τοπικός 
ρυθμός 
ειδικής 
απορρόφη 
σης (κεφάλι 
και κορμός) 
(νν/Κα) 

Τοπικός 
ρυθμός 
ειδικής 
απορρόφη 
σης (άκρα) 
0Λ//Κ9) 

Πυκνότητ 
αισχύος 

5 

(\Λ//ιττ 2 ) 

ΟΗζ 

40 

- 

- 

- 

- 

- 

>0-1 Ηζ 

- 

8 

- 

- 

- 

- 

1-4 Ηζ 

- 

8/ί 

- 

- 

- 

- 

4-1000 Ηζ 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

1 ΚΗζ - 100 ΚΗζ 

_ 

1/500 

- 

- 

- 

- 

100 ΚΗζ - 10 ΜΗζ 

_ 

1/500 

0,08 

2 

4 

- 

10 ΜΗζ-10 ΟΗζ 

- 

- 

0,08 

2 

4 


10-300 ΟΗζ 

- 

- 

_-... 

____ 

** 

10 


Σηιιειώοεκ 

1. ί είναι η αυχνότηια σε Ηζ. 

2. Ο βασικός περιορισμός της πυκνότητας ρεύμαιος αίΓοοκοιιεί σιΐ)ν ιιροσταοία αϊτό ιις επιιι ιώσεις 
ιης άμεσης έκθεσης στους ιστούς του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) της κεφαλής και ίου 
κορμού του σώμαιος και εμπεριέχει έναν παράγοντα ασφάλειας. Οι βασικοί περιορισμοί για τα πεδία 
Ε1_Ρ βασίζονται στις διαπιστωμένες δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν στο ΚΝΣ. Οι οξείες αυτές 
επιπτώσεις είναι σχεδόν ακαριαίες και δεν υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις που να συνηγορούν 
υπέρ αλλαγής των βασικών περιορισμών για τη βραχυχρόνια έκθεση. Επειδή όμως αυτοί 
αναψέρονιαι βε δυσμενείς επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ο συγκεκριμένος βασικός 
περιορισμός μπορεί να επιτρέπει και μεγαλύιερες πυκνότητες ρεύματος σε άλλους ιστούς του 
σώματος υπό τις ίδιες συνθήκες έκθεσης. 

3. Λόγω της ηλεκτρικής ανομοιογένειας του σώμαιος, οι τιοκνότηιες ρεύμαιος πρέπει να εκψράζονιαι 
ως μέσος όρος επί διαιομής εμβαδού 1 οιτι 2 κάθετης προς τη διεύθυνση ιου ρεύμαιος. 

4. Για συχνότητες έως 100 ΚΗζ οι τιμές αιχμής της πυκνόιηιας του ρεύμαιος κορυφής μπορούν να 
υπολογιστούν με πολλαπλασιασμό της τιμής ττιτδ με ^2(~1.414). Για παλμούς διάρκειας /,, η 
ανιίοιοιχη ουχνόιητα η εψαρμοοτέα στους βασικούς περιορισμούς υπολογίζεται με τον τύπο /- 
1 /( 2 /,). 

5. Για συχνότητες έως 100 ΚΗζ και για παλμικά μαγνηιικά πεδία, η μέγιοιη πυκνότηια ρεύμαιος που 
προκύπιει από τους παλμούς μπορεί να υπολογιοιεί από ιο χρόνο ανόδου/καθόδου και τον μέγιοιο 
ρυθμό αλλαγής ιης πυκνόιηιας ιης μαγνηιικής ροής. Η πυκνότηια του επαγωγικού ρεύμαιος μπορεί 
αιη συνέχεια να συγκριθεί με τον ανιίατοίχο βασικό περιορισμό. 

6 Θα πρέπει να εξάγεται ο μέσος όρος όλων των τιμών 5ΑΗ για εξάλειπες χρονικές περιόδους 

7. Ο τοπικός 5ΑΚ υπολογίζεται ως μέσος όρος επί μάζας 10ο παρακειμένων ιστών. Ο μεγαλύτερος 
5ΑΚ που προκύπιει κατ' αυιόν ιον τρόπο πρέπει να αποτελεί την τιμή που χρησιμοποιείται για ιην 
εκτίμηση της έκθεσης. Τα εν λόγω 10ο ιστού υπονοούν συνεχόμενη μάζα ιστού με σχεδόν ομοιογενείς 
ηλεκτρικές ιδιότητες. Αναγνωρίζειαι ότι η έννοια της συνεχόμενης μάζας ιοιού είναι χρήσιμη για ιούς 
δοσιμειρικούς υπολογισμούς αλλά παρουσιάζει δυσκολίες όσον αφορά τις άμεσες φυσικές μετρήσεις. 
Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται απλά γεωμετρικά οχήματα (π.χ. κυβικά μέρη ιστών) αρκεί οι 
υπολογιζόμενες δοσιμετρικές ποσότητες να έχουν συντηρητικές τιμές σε σχέση με τις καιευθυντήριες 
γραμμές για τα επίπεδα έκθεσης. 

8 Για παλμούς διάρκειας /,, η αντίστοιχη συχνότητα που πρέπει να εφαρμοστεί οιους βασικούς 
περιορισμούς πρέπει να υπολογίζεται ως ί - 1/(2/,). Εκτός αυτού, για παλμικές εκθέσεις, στη ζώνη 
συχνοτήτων 0.3 έως 10 ΟΗζ και για τοπικές εκθέσεις της κεφαλής, προκειμένου να περιοριστούν και 
να αποφευχθούν επιδράσεις στην ακοή που προκαλούνται από τη θερμοελαστική διαστολή, πρέπει 
να εφαρμόζεται ένας συμπληρωματικός βασικός περιορισμός: ότι η ειδική απορρόφηση (3Α) δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 2 τηϋ Κη 1 , στον μέσο όρο των 10 9 ιστού. 
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Άρθρο 3 

Επίπεδα Αναφοράς 


1. Επίπεδα αναφοράς 

Για λόγους σύγκρισης με τις τιμές των μετρούμενων μεγεθών, προβλέπονται επίπεδα 
αναφοράς όσον αφορά την έκθεση. Η τήρηση όλων των προτεινόμενων επιπέδων αναφοράς 
εξασφαλίζει την τήρηση των βασικών περιορισμών. 

Εάν οι μετρούμενες τιμές είναι μεγαλύτερες από τα επίττεδα αναφοράς, αυτό δεν σημαίνει 
αυτομάτως και υπέρβαση των βασικών περιορισμών. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμάται κατά 
πόσον τα επίπεδα έκθεσης είναι χαμηλότερα από τους βασικούς περιορισμούς. 

Τα επίπεδα αναφοράς για τον περιορισμό της έκθεσης προέρχονται από τους βασικούς 
περιορισμούς, υπό συνθήκες μέγιστης σύζευξης του πεδίου με το εκτιθέμενο σε αυτό άτομο, 
παρέχοντας έτσι το μέγιστο βαθμό προστασίας. Στους πίνακες 2 και 3 παρέχεται μια σύνοψη 
των επιπέδων αναφοράς. Τα επίπεδα αναφοράς αποτελούν γενικά μέσες τιμές για όλο το 
σώμα του εκτιθέμενου ατόμου, με τη σημαντική όμως προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται υπέρβαοη 
των βασικών περιορισμών τοπικής έκθεσης. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η έκθεση επικεντρώνεται σε ένα σημείο, όπως π.χ. με τα 
κινητά τηλέφωνα και το ανθρώπινο κεφάλι, η χρήση των επιπέδων αναφοράς δεν ενδείκνυται. 
Στις περιπτώσεις αυτές, θα αξιολογείται άμεσα η συμμόρφωση με τους βασικούς περιορισμούς 
τοπικής έκθεσης. 

2. Επίπεδα πεδίων 
Καθορίζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας 2 

Επίπεδα αναφοράς για ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
(0 Ηζ - 300 <3Ηζ, σταθερές τιμές τπΐδ). 


Ζώνη συχνοτήτων 

Ένταση 
ηλεκτρικού 
πεδίου Ε (ν/ιιτ) 

Ένταση 

μαγνητικού 

πεδίου-Η 

(Α/ιτι) 

3 2x10“ 

3 2χ10ν 

Μαγνητική 
επαγωγή 
πεδίου Β 

. (1‘Τ) 

4x10“ 

4x1 όν 

Ισοδύναμη πυκνότητα 
ισχύος επιπέδου κύματος 

®>*ι.. 

(\Λ//πι 1 2 3 ) 

0-1 Ηζ 

- 

_ 

1-8 Ηζ 

10.000 

- 

8-25 Ηζ 

10 000 

4.000/ί 

5 000/Γ 

. 

0.025-0 8 ΚΗζ 

250/ί 

4/Γ 

5/Γ 

- 

0 8-3 ΚΗζ 

250/Γ 

5 

625 

- 

3-150 ΚΗζ 

87 

5 

6 25 

_ 

0.15-1 ΜΗζ 

87 

0.73/Γ 

0.92/ί 

_ 

1-10 ΜΗζ 

87/Γ 1 " 

0.73/Γ 

0.92/Γ 

- 

10-400 ΜΗζ 

28 

0.073 

0.092 

2 

400-2000 ΜΗζ 

1 375Γ 1 " 

0.0037 ί 17ζ 

0.0046 ί 1 " 

Γ/200 

2-300 ΟΗζ 

61 

0 16 

0.20 

10 


Σηυειώοεκ 

1. ί είναι η ουχνόιητα οε Ηζ ή ΚΗζ ή ΜΗζ, ανάλογα με ιο πώς ορίζεται αιο κελί του πίνακα που 
βρίσκεται στην ίδια γραμμή και στη στήλη της ζώνης συχνοτήτων. 

2. Για συχνότητες από 100 ΚΗζ έως ΙΟΟΗζ τα 3^, Ε 2 , Η 2 και Β 2 πρέπει να εκφράζονται ως μέσος 
όρος για κάθε χρονική περίοδο διάρκειας 6 λεπτών. 

3. Για συχνότητες που υπερβαίνουν τα 10 ΟΗζ τα 5^, Ε 2 , Η 2 και Β 2 πρέπει να εκφράζονται ως μέσος 
όρος για κάθε χρονική περίοδο διάρκειας 68/ί 105 λεπτών (ί σε ΟΗζ). 
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4. Δεν ομίζειαι ,,μή «*» Ε „ά 732,»ς^^^ 

" «ίΆ -* 25 ™-· *·- - 

ϋ,ιοψωγονιαι οι ίκνιυμωιικέζ ή ίκβεο,ι οε ,ιεδίο ΕΙ.Ε (ίλέ,ιε 

5 Δεν ορίζονιαι μεγυλυιεμι. "^7233 Μ αν ακόμη ω μειρούμενες τιμές οιτερβαίνουν ια 
πίνακα 1, σημείωση 2). Σε πολλές π φ πτώσεις κ ^.^βαο, του βασικού περιοριομου. Εψοσον 
- επίπεδα αναφοράς, δεν έττε,α. κα, αναγΜ, “ ^Η ™ Ρ επιδράσεις της έκθεσης, είναι 
αποφεύγονται οι δυσμενείς επιπιωσος Π ί ΡΡ αρκεί να μην τταραβιάζεται 

παραδεκτή η υπέρβαση των γενικών *ι 11φ1ϋ1 άοε,ς που απαν.ούν ο,,,ν 
κα, ο βασικός περιορισμός «Κ £“ ίττ ^ α αναφοράς εττάγει πυκνότητες ρεύματος σ,ο 

πράξη, η έκθεση σε εξωτερικά πεδία Αναγνωρίζεται επίσης ότι πλείστες όσες 

ΚΝΣ χαμηλότερες απο τους βασικούς περ ρ μ ς υι|έ Ρ ο' αυη (ων επιπέδων αναφοράς, 
κοινότατες συσκευές εκπέμπουν εντ0Π, ° ρ έκθεσης τέτοιες ώστε, λόγω ασθενούς σύζευξης 
Σονήθως όμως αο.6 οομρα,νοι ™ο ■πίρορΜμώ»· 
μεταξύ πεδίου και σώματος, να μην °^ ει ^- „ν,α«)οοάς νια τιτν ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε 
β. Για ιις τιμές αιχμής ιαχιίοον ια αχδΛοοθα ερπαδα ^μΐ,ϊ,ΐ,χή έ,,α,ωϊή Β (μ/Τ). 

IV»»). «1»7 ““ ΤΪ,'Γηκ ο, ϊςα,»ήςανα»ορϊςρροχύ,ποονα,τό .ον πολλα,,λαο,αομό 

- ^ΖοΧνΐΓη^ με Λ..414). Π» »«*)«* *Ρ««* V " «Υ*™™ ^ΡΡ»°'“ 

- αναφοΛ ' ,ρο “ >, " 0 "'' “" 6 '“ ν 
ττηλλππλασιασυό των αντίοιοιχων τιμών ιιπδ με 10 , 

— * “" ό ~ 

,. Γενιχάατρο^ψέ ι^ V ό^ιόίιον X μτ'ιορούν , να 

περιορισμοί και επίπεδα αναφορας ε ξαμιωμενα | Χ I £ έκθεση οε τταλμικες 

α,τοι,μηθοόν ο, κίνδσνο, κα, να κο,αρ,,ο,ο,ι.™έ,Μη ή »άΡΡ»“> 

ή/και .ιαροδ,κέζ πηγές. Η ου..ηρ« ',ΧΓιού αε κάθε ζώνη οοχνοιήιο,ν, ο, 

ηλεκιρομαγνιμικοό τιεδιου ως ψά°μαΦ00Ρ“> . , οήί ϋϋχν 4„|ΐες. Οι αθροιοι,κοι 

ο,,οίες ακολούθως αυγκρινοντω με ια εμμα^ 4 Ρ μ,,ομούν να εφαρμοα,οον κα, 

ανάμεσα ο.,ς μ,«λογικές 

προτείνετα. ο μέσος της 5^ εψ Ολου ίου εοροος του ^^ρβαίνουν το 32ττλάσ.ο των επιπέδων 

επιπέδων αναφοράς, ή οι εν,αυει ^ τ π α συχνότητες^τό 0.3 ΟΗζ έως πολλά ΟΗζ. καθώς και για 
αναφοράς για την ένταση του πεδίου Γι X Π>ες ^ α|ιοφυγ ή επιπτώσεων στΐ)ν ακοή λογω 

τοπική έκθεση τπς κεφαλής, με στ χ το-πιοοισιεί η ειδική απορρόφηση ενέργειας λόγω των 
της θερμοελαστικής διαστολής, ττρεπει νο Ρ Ρ ή 3Α 4 _-|6 πιϋ Κο' 1 για την πρόκληση αυτής "Κ 
παλμών" Σε αυτή τ Π ζώνη συχνοτήτων, η * Κ9 1 στον εγκέφαλο. Από 

επίπτωσης αντίστοιχε, για παλμούς 30 σε ιιμες ^χμης ^ δίνουν 1ις τψ ές κορυφής για την 

με^αρεμβολή μεταξύ 1.5 για 100 ΚΗζ κα. 32 σε 10 ΜΗζ 
3. Ρεύμα επαφής και ρεύμα άκρων 

Για συχνότητες έως 110 ΜΗζ αναφοράς για το 

ρεύματα επαφής, συνιστωνται προσθετά επιπεοα αναψυμ ς 

ρεύμα επαφής περιέχονται στον πίνακα 3 

Πίνακας 3 

Επίπεδα αναφοράς για ρεύματα επαφής από αγώγιμα σώματα 

/ί ΠΓ 1<Τΐ7ΐ 


Ζώνη συχνοτήτων 

Μέγιστο ρεύμα επαφής 
ίιττΑΙ 

0.5 

ΟΗζ-2.5 ΚΗζ . 

9 Ρ» ΚΗζ - 100 ΚΗζ 

100 ΚΗΖ-110 ΜΗΖ 

0.2ί 

20 
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Για τη ζώνη συχνοτήτων ΙΟΜΗζ έως 110 ΜΗζ, καθορίζεται επίπεδο αναφοράς 45 πιΑ 
ρεύματος διαμέσου οποιουδήποτε μέλους του σώματος και τούτο για να περιορίζεται η 
εντοπισμένη 3ΑΚ ανά οποιαδήποτε εξάλεπτη χρονική περίοδο. 


Άρθρο 4 

Έκθεση σε πηγές με πολλαπλές συχνότητες 

Σε περιπτώσεις ταυτόχρονης έκθεσης σε πεδία διαφορετικών συχνοτήτων, θα εξετάζεται η 
πιθανότητα σώρευσης των επιπτώσεων τους Οι υπολογισμοί για τη σώρευση αυτή θα 
γίνονται χωριστά για κάθε επίπτωση. Έτσι θα γίνονται χωριστές αξιολογήσεις για τις θερμικές 
και ηλεκτρικές επιπτώσεις στο σώμα. 

Α) Βασικοί περιορισμοί 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης έκθεσης σε πεδία διαφορετικών συχνοτήτων, πληρούνται τα 
ακόλουθα κριτήρια όσον αφορά τους βασικούς περιορισμούς. 

1) Για την ηλεκτρική διέγερση, που έχει σημασία σε συχνότητες από 1 Ηζ έως 10 ΜΗζ, οι 
πυκνότητες του ρεύματος εξ επαγωγής αθροίζονται σύμφωνα με τον τύπο: 

10 ΜΗζ ι 

6 ° = Σ -ρ 

Μ Ηζ ^ 


Όσον αφορά τους βασικούς περιορισμούς, πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη απαίτηση: 

θο< 1 


όπρυ 

4 είναι η πυκνότητα ρεύματος σε συχνότητα ί και 

4.ι είναι ο βασικός περιορισμός για την πυκνότητα ρεύματος σε συχνότητα ί, όπως 
αναφέρεται στον πίνακα 1. 

2) Για τις θερμικές επιδράσεις, που έχουν σημασία σε συχνότητες 100 ΚΗζ και άνω, οι ρυθμοί 
ειδικής απορρόφησης ενέργειας και οι πυκνότητες ισχύος αθροίζονται σύμφωνα με τον 
τύπο: 


ίο αΐζ 



ί-100 ΚΗζ 


δΑΡ ί 
5 ΑΚ ι + 


Οσον αφορά τους βασικούς περιορισμούς, πρέπει να 

ίο < 1 


300 ΟίΙζ ο 

Σ ά ί 
ο 

ί > 10 ΟΗζ °[_ 


εφαρμόζεται η ακόλουθη απαίτηση: 


όπου 

3ΑΚ, είναι ο 8ΑΚ που προκύπτει από την έκθεση σε συχνότητα ί, 

δΑΚ(. είναι ο βασικός περιορισμός για τον 3ΑΚ που αναφέρεται στον πίνακα 1, 

5ί είναι η πυκνότητα ισχύος σε συχνότητα ί και 

δ^ είναι ο βασικός περιορισμός για την πυκνότητα ισχύος που δίνεται στον πίνακα 1. 
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Β) Επίπεδα αναφοράς 


Για την εφαρμογή των βασικών περιορισμών, θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα κρ.τήρ,α, όοον 
αφορά τα επίπεδα αναφοράς για τις εντάσεις των πεδίων. 


1) 


Για τις πυκνότητες ρεύματος εξ επαγωγής και 
σημασία σε συχνότητες έως 10 ΜΗζ, στα 
ακόλουθες δύο απαιτήσεις: 


τις ηλεκτροδιεγερτικές επιδράσεις, που έχουν 
επίπεδα των πεδίων θα εφαρμόζονται οι 


και 


1 ΜΗι ρ Μ Μ·)/ ρ 

ν' ■ >; Ε ' 

ι = ΙΗζ Η,ί ΜΜΗζ “ 


ΙδΟί,Ηζ μ ΙΟΜΗζ υ 

τ -^-+ Σ - 1 

ι*ΪΗί Κ, ι.150111ε “ 


όπου 

Ε, 

Ευ 

Ηι 

Ηε,ί 

3 

0 


Ε&2Ϊ^^-0 πεδίου ΠΟΟ αναφέρεται στον 

πίνακα 2, 
είναι 87 Ν/Λπ και 
είναι 5 Α/ιπ (6.25 μΤ). 

έκθεσης του ευρέως κοινού. 

Η χρήση σταθερών τιμών γείονος^π το άθροισμά βαοίζετα! σε πυκνότητες 

ΚΗζ για μαγγητικα ,ιιδ α1 ^“* I ουγχέεται με τις συνθήκες θερμικής επίδρασης Οι 

^ΚΓΙΤς^ΓΓ - Ηε. 1 ** “ 150 ΚΗί 

αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στον πίνακα 2. 

2) Γ,α ,,ς θερμικές επιδράσεις, που έχουν σημασία σε συχνότητες 100 ΚΗε κα, άνω, γ,α τα 
επίπεδα πεδίων θα ισχύουν οι ακόλουθες δυο προδιαγραφές. 


1 Μίΐζ 


η 3ϋΰΰΗζ Ε 

Σ ( Ε γ) ,+ ΣΙγ) 1 "! 


. ιοο υ ν 


_ 'ρ 

0 I ΛΜΙΙέ Η,ι 


και 


15001* υ Η , 

Σ () * Σ ^ 

^ '* , κομιχ ε*ι ,ι 


ι ΙΟΟΜΙε 


494-522(1998). ,/πκ,,ηρ ,ι,. ,ι,ι. Ρΐ. ν «ο 5 75(4) 438-439 (1998). 

Κεδροιίϋβ Ιο Οικϊάοιίϊ ιιικί Οοιιιιιιειιΐϋ οη Κ.ΝΙΚΡ, Ιΐωΐΐΐι η Κ *)· 
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όπου 

Ε, είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε συχνότητα ί, 

Εε.ι £ ίναι το επίπεδο αναφοράς για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που αναφέρεται στον 
πίνακα 2, 

Η ( είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου σε συχνότητα ί, 

Ηε.ι είναι το επίπεδο αναφοράς για την ένταση του μαγνητικού πεδίου που αναφέρεται στον 
πίνακα 2, 

ο είναι 87/ί 1/2 ν/ττι και 

ά είναι 0,73/ί Α/πτ. 

Και εδώ, σε σύγκριση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΙΟΝΙΚΡ έχουν γίνει ορισμένες 
προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη μόνο την έκθεση του κοινού. 5 

3) Για το ρεύμα των άκρων και για το ρεύμα επαφής αντίστοιχα, θα πρέπει να ισχύουν οι 
ακόλουθες απαιτήσεις: 

ΙΙΟΜΗζ I 110 ΜΗ/ | 

Σ ι, ι ! ^ι Σ (' ! ) ! ϊΐ 

κ-ίουΐζ 'ί,ΐ! „>ιη< Ι ϋη 


όπου 

•κ είναι η συνιστώσα του ρεύματος άκρων σε συχνότητα Κ, 

Ιε* είναι το επίπεδο αναφοράς για το ρεύμα άκρων, 45 πιΑ, 

Ι„ είναι η συνιστώσα του ρεύματος ετ, τής σε συχνότητα η και 

Ιο,„ είναι το επίπεδο αναφοράς για το ρεύμα επαφής σε συχνότητα η (βλέπε πίνακα 3). 

Ο παραπάνω τύπος άθροισης προϋποθέτει τις χειρότερες συνθήκες φάσης μεταξύ των πεδίων 
από πολλαπλές πηγές. Επομένως σε συνήθεις καταστάσεις έκθεσης, μπορεί στην 
Πραγματικότητα τα επίπεδα να είναι πιο περιορισμένα από αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί 
στον παραπάνω τύπο για τα επίπεδα αναφοράς. 


Άρθρο 5 

Αρμόδιες Υπηρεσίες 

1. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) είναι υπεύθυνη για την προστασία του 
πληθυσμού και του περιβάλλοντος από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες και φροντίζει για την 
παροχή σχετικής πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η Ε.Ε.Α.Ε. δημοσιεύει υποδείγματα 
μελετών για διάφορες κατηγορίες κεραιών καθώς και υποδείγματα άλλων σχετικών εντύπων 
( π ·Χ· βεβαιώσεις συμμόρφωσης του άρθρου 8 κλπ). Επίσης, με εγκυκλίους της ρυθμίζει 
λεπτομέρειες που αφορούν τα της εξουσιοδότησης των συνεργείων που πραγματοποιούν 
μετρήσεις και προσδιορίζει το σύστημα πραγματοποίησης μετρήσεων των κεραιών. 

2. Η Ε.Ε.Α.Ε. μεριμνά για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 
κατάρτιση του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και άλλων ενδιαφερομένων 
φορέων σε θέματα προστασίας του κοινού από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. 

3. Οι συναρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών 
και Επικοινωνιών καθώς και η Ε.Ε.Α.Ε. αναλαμβάνουν συντονισμένες πρωτοβουλίες για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, την εκπόνηση ερευνητικών μελετών 
και την σχετική ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για θέματα προστασίας της υγείας από την 
εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών. 
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Άρθρο 6 

Μελέτη ραδιοεκπομπών κεραίας 

1. Η τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του γενικού 
πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προερχό¬ 
μενη από συγκεκριμένη κεραία εγκατεστημένη στην ξη¬ 
ρά, διαπιστώνεται με την εκπόνηση μελέτης ηλεκτρομα- 
γνητικών ακτινοβολιών της κεραίας, Η μελέτη αυτή εκπο¬ 
νείται και υπογράφεται από ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό 
μηχανικό διπλωματούχο ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύ¬ 
ματος ή ραδιοηλεκτρολόγο κατηγορίας Α' ή Φυσικό Ραδι¬ 
οηλεκτρολόγο ή Ακτινοφυσικό - Φυσικό Ιατρικής μη ιοντι- 
ζουσών ακτινοβολιών, ο οποίος και θα φέρει την ευθύνη 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για λογαριασμό του 
κατόχου της κεραίας. Ο κάτοχος της κεραίας υποβάλλει 
την μελέτη στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
(Ε.Ε.Α.Ε.) και παραλαμβάνει βεβαίωση υποβολής της με¬ 
λέτης. Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια υπη¬ 
ρεσία για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης κεραίας. 
Στη συνέχειαη Ε.Ε.Α.Ε. ύστερα από εξέταση της μελέτης, 
το συντομότερο δυνατόν, αποστέλλει τη σύμφωνη γνώμη 
της στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να χορηγηθεί η 
άδεια εγκατάστασης της κεραίας. Πάντως εάν παρέλθει 
χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία πα¬ 
ραλαβής της σχετικής μελέτης από την Ε.Ε.Α.Ε. και δεν 
έχει ειδοποιηθείη αρμόδια υπηρεσία από την Ε.Ε.Α.Ε. για 
την ύπαρξη τυχόν σφάλματος στη μελέτη, χορηγείται η 
άδεια με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 
3 του άρθρου 7. 

2. Ο κάτοχος της κεραίας υποχρεούται να τηρεί φάκελο 
κεραίας ο οποίος ανά πάσα στιγμή θα είναι στη διάθεση 
των αρμοδίων αρχών. Ο φάκελος θα περιλαμβάνειτην με¬ 
λέτη ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών της κεραίας, όλες 
τις άδειες που έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές και 
αφορούν την συγκεκριμένη κεραία καθώς και κάθε σχετι¬ 
κή λεπτομέρεια που αφορά την υλοποίηση της μελέτης 
και αποτελέσματα επιθεωρήσεων ή μετρήσεων που 
έχουν πραγματοποιηθεί από τον κάτοχο της κεραίας ή 
από τις αρμόδιες αρχές. 

3. Η Ε.Ε.Α.Ε. κατά περίπτωση εφόσον διαπιστώνει ότι 
μελέτες είναι ελλιπείς ή δεν προκύπτει από αυτές η τήρη¬ 
ση των ορίων έκθεσης μπορεί να ζητά διευκρινήσεις και 
να κάνει υποδείξεις στον κάτοχο της κεραίας για την σω¬ 
στή εφαρμογή των προτύπων. 

4. Η μελέτη, πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
σχεδιαγράμματα, όπου πέραν των άλλων απεικονίζονται 
και τα όρια του μη ελεύθερα επισκέψιμου χώρου. Η μελέ¬ 
τη θα αναφέρεται στις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών 
ακτινοβολιών από το σταθμό και θα λαμβάνει υπόψη της 
την επιβάρυνση από τυχόν άλλους γειτονικούς (ευρισκό¬ 
μενους σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων) σταθ¬ 
μούς. Τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό της 
επιβάρυνσης θα συλλέγονται με ευθύνη του κατόχου της 
κεραίας. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της κεραίας αδυ¬ 
νατεί να συλλέξει κάποια από τα στοιχεία αυτά (π.χ. σε πε¬ 
ριπτώσεις ύπαρξης κεραιών άγνωστης ταυτότητας) μπο¬ 
ρεί να ζητήσει με αίτησή του την συνδρομή των αρμοδίων 
υπηρεσιών. 

5. Με την μελέτη θα αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν 
χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι 
από τον γενικό πληθυσμό στους οποίους τα όρια έκθεσης 
υπερβαίνουν το 80% των τιμών που καθορίστηκαν παρα¬ 
πάνω. 


6. Υποχρέωση σύνταξης και υποβολής τεχνικής μελέ¬ 
της, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 
αυτού, έχουν όλοι οι σταθμοίτων οποίων η συνολική ενερ¬ 
γός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών ξεπερνά 
τα 100 \Α/ (164\Λ/Θίφ) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 
30 ΜΗζ και το 1 Κ\Λ/ για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 
30 ΜΗζ. Ειδικότερα στη ζώνη συχνοτήτων κάτω από 30 
ΜΗζ, το όριο του 1Κ\Λ/ μειώνεται στα 100\Λ/ εάν μέσα στη 
περιοχή που ορίζεται με ακτίνα 50 μέτρων από τη βάση 
της κεραίας υπάρχει οικία ή πραγματοποιούνται ανθρώ¬ 
πινες δραστηριότητες. 

Άρθρο 7 

Έλεγχοι και διοικητικές κυρώσεις. 

1. Κατά τη λειτουργία των σταθμών η τήρηση των ορίων 
ασφαλούς έκθεσης ελέγχεται περιοδικά ή οποτεδήποτε 
κριθεί αυτό απαραίτητο από αρμόδιες Υπηρεσίες του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπουργείου Υγείας και Προνοίας, του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων ή της Ε.Ε.Α.Ε. με μετρήσεις που διενερ- 
γούνται από συνεργεία των Υπηρεσιών αυτών ή από άλλα 
εξουσιοδοτημένα απάτην Ε.Ε.Α.Ε. συνεργεία (π.χ. Εργα¬ 
στήρια Πολυτεχνείων ή άλλων φορέων). Τα αποτελέσμα¬ 
τα καθεμιάς από τις μετρήσεις αυτές ανακοινώνονται χω¬ 
ρίς καθυστέρηση στον κάτοχο της κεραίας και την 
Ε.Ε.Α.Ε. Τον συντονισμό των μετρήσεων αναλαμβάνει η 
Ε.Ε.Α.Ε. 

2. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Α.Ε. διαπιστώσει, από τις με¬ 
τρήσεις, υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης, ενη¬ 
μερώνει την Υπηρεσία που χορήγησε την άδεια εγκατά¬ 
στασης, η οποία στη συνέχεια ειδοποιεί εγγράφως (περι- 
λαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας) τον κάτοχο της 
κεραίας να προβεί στις εξής ενέργειες: 

α) άμεση διακοπή λειτουργίας του υπαίτιου εξοπλισμού 
και γνωστοποίησή της στην Υπηρεσία που χορήγησε την 
άδεια εγκατάστασης. 

β) μη επανάληψη της λειτουργίας του πριν αρθεί η αιτία 
της δυσλειτουργίας. 

γ) γνωστοποίηση της επανάληψης λειτουργίας στην 
Υπηρεσία που χορήγησε την άδεια εγκατάστασης, με πα¬ 
ροχή εξηγήσεων για την αιτία δυσλειτουργίας. Εάν οπο¬ 
τεδήποτε μετά την αρχική ειδοποίηση διαπιστωθεί ξανά 
αντικανονική λειτουργία του ίδιου σταθμού, τότε ανακα¬ 
λείται οριστικά η άδεια εγκατάστασης στη θέση αυτή. 

3. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Α.Ε. διαπιστώσει οποτεδή¬ 
ποτε ότι η υποβληθείσα μελέτη (που προβλέπεται στο άρ¬ 
θρο 6) είναι πλημμελής ή ανεπαρκής ή λανθασμένη, ενη¬ 
μερώνει την Υπηρεσία που χορήγησε την άδεια εγκατά¬ 
στασης, η οποία στη συνέχεια ειδοποιεί εγγράφως 
(περιλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας) τον κάτοχο 
της κεραίας να προβεί στις εξής ενέργειες: 

α) άμεση διακοπή λειτουργίας του υπαίτιου σταθμού 
και γνωστοποίησή της στην Υπηρεσία που χορήγησε την 
άδεια εγκατάστασης. 

β) μη επανάληψη της λειτουργίας του πριν διορθωθεί ή 
ολοκληρωθεί η μελέτη και εφαρμοσθούν τα αναγκαία μέ¬ 
τρα. 

Άρθρο 8 

Μεταβατικές διατάξεις - Ισχύς 

1. Μέσα σε (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της πα¬ 
ρούσας απόφασης, θα πρέπει να έχουν ληφθεί τα κατάλ¬ 
ληλα μέτρα προστασίας του γενικού πληθυσμού και να 
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έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Α.Ε. σχετικές δηλώσεις συμ¬ 
μόρφωσης για όλες τις εγκατεστημένες κεραίες στην ξη¬ 
ρά σταθμών ραδιοεπικοινωνιών των οποίων οι κάτοχοι εί¬ 
ναι ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί ή εταιρείες που 
προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό. 

2. Η ισχύςτηςπαρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2000 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 


Αριθ. 51860/3589 (3) 

Περιορισμός του αριθμού των ειδικών αδειών Σταθερής 
Ασύρματης Πρόσβασης (Ρίχθά \Λ/ίΓθΙθ53 Αοοθββ). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την Απόφαση 78574/24-11-1999 (Β' 2117) του Υπουρ¬ 
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κανονισμός κριτη¬ 
ρίων και διαδικασίας χορήγησης, ανανέωσης, τροποποί¬ 
ησης, αναστολής και ανάκλησης των ειδικών αδειών», 
όπως τροποποιήθηκε με την 29392/15-5-2000 (Β' 654) 
όμοια. 

2. Την Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι¬ 
νωνιών 47018/3149/28-7-2000 (Β' 971) «Ζώνες ραδιοσυ¬ 
χνοτήτων για την Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση (Ρίχθά 
ννΪΓθΙθδδ Α00Θ55)». 

3. Το ΠΔ 437/1995 (Α' 250) «περί έκδοσης ειδικής άδει¬ 
ας για την εγκατάσταση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμε¬ 
τάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και την άσκηση άλ¬ 
λων τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων από τον Οργανι¬ 
σμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α. Ε. (ΟΤΕ ΑΕ). 

4. Την 92093/29.12.1995 (Β' 1101) Απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Απονομή - εκχώρηση 
Ραδιοσυχνοτήτων και καθορισμός τελών Ειδικής Άδειας 
ΟΤΕ ΑΕ». 

5. Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τη 
χορήγηση ειδικών αδειών σταθερής ασύρματης πρόσβα¬ 
σης που πραγματοποιήθηκε από 12 Ιουνίου έως 11 Ιουλί¬ 
ου 2000. 

6. Την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία αδειοδότησης 
στη Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση. 

7. Ότι οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 3410 - 3600 ΜΡΙζ και 

24,5 - 26,5 ΟΡΙζ έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή 
Διάσκεψη Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (ΟΕΡΤ) και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ραδιοεπικοινωνιών (ΕΡΙΟ) ως 
ζώνες ανάπτυξης δικτύων Σταθερής Ασύρματης Ζώνης 
όπως προβλέπεται στη Σύσταση της ΕΒΟ ΟΕΡΤ/ΕΒΟ/ 
ΒΕΟ 13-04 και ότι οι διευθετήσεις των καναλιών των ζω¬ 
νών αυτών καθορίζονται στις Συστάσεις της ΕΒΟ ΟΕΡΤ/ 
ΕΒΟ/ΒΕΟ 13-02 για τη ζώνη 24,5 - 26,5 ΟΗζ και ΟΕΡΤ/ 
ΕΒΟ/ΒΕΟ 14-03 για τη ζώνη 3410 - 3600 ΜΗζ. 

8. Το έγγραφο του ΟΤΕ προς ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 522/ 
301415/11.7.2000. 


9. Την Απόφαση 15851/7601/24-4-2000 (Β' 592) του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επι¬ 
κοινωνιών «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουρ¬ 
γό Μεταφορών και Επικοινωνιών». 

10. Τη γνωμοδότηση της ΕΕΤΤ που διατυπώθηκε κατά 
την 181 Συνεδρίαση της 24-08-2000. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι¬ 
σμού 

Θεωρώντας: 

1. Ότι στόχος του Κράτους είναι η ανάπτυξη των δι¬ 
κτύων Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης με σκοπό να 
προαχθεί η ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής όλων των 
πολιτών στην «Κοινωνία της Πληροφορίας». 

2. Ότι τα δίκτυα Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης 
απαιτούν την απονομή ενός σχετικά μεγάλου εύρους φά¬ 
σματος ραδιοσυχνοτήτων ανά δίκτυο για την πλήρη ανά¬ 
πτυξη του δικτύου και την υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών στενής και ευρείας ζώνης, 

3. Ότι η αποτελεσματική ανάπτυξη των δικτύων Σταθε¬ 
ρής Ασύρματης Πρόσβασης και η αποτελεσματική χρήση 
και διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων επιτυγ¬ 
χάνεται με την απονομή ενός ενιαίου και συνεχούς τμή¬ 
ματος φάσματος ραδιοσυχνοτήτων ανά άδεια, 

4. Ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ζωνών φύλαξης 
(ρυαΓά ό3πά3) προκειμένου να μειωθούν πιθανά προβλή¬ 
ματα παρεμβολών μεταξύ διαφορετικών ασύρματων δι¬ 
κτύων και ότι το εύρος των ζωνών φύλαξης πρέπει να εί¬ 
ναι επαρκές ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα πα¬ 
ρεμβολής μεταξύ δικτύων που λειτουργούν σε γειτονικές 
ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. 

5. Ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι άμεσες νομικές 
συνέπειες της πλήρους απελευθέρωσης της τηλεπικοι¬ 
νωνιακής αγοράς, αποφασίζουμε: 

1. Τον περιορισμό του αριθμού των ειδικών αδειών Στα¬ 
θερής Ασύρματης Πρόσβασης σε τέσσερις (4) εθνικές 
στη ζώνη συχνοτήτων 3410 - 3600 ΜΗζ και σε πέντε (5) 
εθνικές στη ζώνη συχνοτήτων 24,5 - 26,5 ΟΗζ, ως εξής: 

• Ζώνη συχνοτήτων 3410-3600 ΜΗζ: 

I. Μία άδεια με συνολικό εύρος φάσματος 2x28 ΜΗζ 
εκτεινόμενη από 3410 ΜΗζ έως 3438 ΜΗζ και από 3510 
ΜΗζ έως 3538 ΜΗζ, 

II. Μία άδεια με συνολικό εύρος φάσματος 2x21 ΜΗζ 
εκτεινόμενη από 3476,5 ΜΗζ έως 3497,5 ΜΗζ και από 

3576.5 ΜΗζ έως 3597.5 ΜΗζ, 

III. Μία άδεια με συνολικό εύρος φάσματος 2x14 ΜΗζ 
εκτεινόμενη από 3441.5 ΜΗζ έως 3455.5 ΜΗζ και από 

3541.5 ΜΗζ έως 3555.5 ΜΗζ, 

IV. Μία άδεια με συνολικό εύρος φάσματος 2x14 ΜΗζ 
εκτεινόμενη από 3459 ΜΗζ έως 3473 ΜΗζ και από 3559 
ΜΗζ έως 3573 ΜΗζ. 

• Ζώνη συχνοτήτων 24.5 - 26.5 ΟΗζ 

I. Μία άδεια με συνολικό εύρος φάσματος 2x112 ΜΗζ 
εκτεινόμενη από 24549 ΜΗζ έως 24661 ΜΗζ και από 
25557 ΜΗζ έως 25669 ΜΗζ, 

II. Μία άδεια με συνολικό εύρος φάσματος 2x112 ΜΗζ 
εκτεινόμενη από 24717 ΜΗζ έως 24829 ΜΗζ και από 
25725 ΜΗζ έως 25837 ΜΗζ, 

III. Μία άδεια με συνολικό εύρος φάσματος 2x56 ΜΗζ 
εκτεινόμενη από 24885 ΜΗζ έως 24941 ΜΗζ και από 
25893 ΜΗζ έως 25949 ΜΗζ. 
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IV. Μία άδεια με συνολικό εύρος φάσματος 2x56 ΜΗζ 
εκτεινόμενη από 24969 ΜΗζ έως 25025 ΜΗζ και από 
25977 ΜΗζ έως 26033 ΜΗζ. 

V. Μία άδεια με συνολικό εύρος φάσματος 2x56 ΜΗζ 
εκτεινόμενη από 25053 ΜΗζ έως 25109 ΜΗζ και από 
26061 ΜΗζ έως 26117 ΜΗζ. 

2. Σε κάθε ενδιαφερόμενο μπορεί να χορηγηθεί μέχρι 
μια (1) άδεια σε κάθε μια από τις ανωτέρω ζώνες ραδιο¬ 
συχνοτήτων. 

3. Η χρονική διάρκεια των ανωτέρω ειδικών αδειών ορί¬ 
ζεται σε δεκαπέντε (15) έτη. 

4. Οι ανωτέρω ειδικές άδειες, με την εξαίρεση της άδει¬ 
ας III στη ζώνη 3410-3600 ΜΗζ και της άδειας IV στη ζώνη 
24,5 - 26,5 ΟΗζ, θα χορηγηθούν με τη διαδικασία του πλει- 
στηριασμού όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, παρ. 5. εδ. 
Γ, στοιχ. III της Απόφασης 78574/24-11-1999 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Οι άδειες III στη ζώνη 3410-3600 ΜΗζ και IV στη ζώνη 
24,5 - 26,5 ΟΗζ θα χορηγηθούν στον Οργανισμό Τηλεπι¬ 
κοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ), υπό τον όρο της καταβολής 
από τον ΟΤΕ ΑΕ, για κάθε μια από αυτές ποσού ίσου με το 
γινόμενο του εύρους ραδιοσυχνοτήτων που θα λάβει επί 


το μέγιστο κόστος ανά ΜΗζ που θα προκύψει για κάθε ζώ¬ 
νη απάτη διαδικασία του πλειστηριασμού. 

6. Το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών δικτύου Στα¬ 
θερής Ασύρματης Πρόσβασης θα είναι σύμφωνο με τα 
σχετικά διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. 

7. Οι ειδικές άδειες θα συνοδεύονται από όρους και 
υποχρεώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι 
οποίες θα αναφέρονται τουλάχιστον στα ακόλουθα: 

• Ρυθμός ανάπτυξης δικτύου και γεωγραφική ή/και 
πληθυσμιακή κάλυψη 

• Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και όροι πρόσβα¬ 
σης στο δίκτυο 

• Προστασία του ανταγωνισμού 

• Διασφάλιση καλής εκτέλεσης των όρων των ειδικών 
αδειών. 

Οι παραπάνω όροι θα προσδιοριστούν στη σχετική προ¬ 
κήρυξη της διαδικασίας χορήγησης των ειδικών αδειών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Παπάγου, 31 Αυγούστου 2000 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




